PIOTR DARZICKI 


mgr inż. 
pracownik Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego w Krakowie 
b. asystent Politechniki Lwowskiej, Krakowskiej i Gdańskiej 


przeżywszy lat 56, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 10 października 1962 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 13 bm. o godzinie 13-tej, ` 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


żona i Syn. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 15 bm. o godz. 1:30 w kościele 
parafialnym św. Szczepana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład N 
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